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CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
Succursale de CACEIS Bank France 
5, Allee Scheffer 
L - 2520 Luxembourg 
B209310 


CACEIS Bank, Luxembourg Branch prend note de la demission de Monsieur Jerome 
DISCOURS de son mandat de representant permanent de la Succursale avec effet au 1 er 
decembre 2016. 


Luxembourg, le 13 janvier 2017. 


Benoit RIAUD, 
Representant permanent. 



